جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1001 رقم الصفحة من 1 إلى 6 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الا 
المديرية : الرصافة الثانية 3 راسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: ثانوية كلية بغداد للبنين 
رش 
7 | 96 | 8 | 59 | نع | 380 
7 - 385 
._1421911001008_] احمد حسن عادل حسين ||| 8 | 10 | 100 | 90 | نجج | 36 
| 1421911001009 | احمد حسين قاسم هاشم 000000 |0 80 | 98 | 56 | 54 | نجج | 28 
2 | 1421911001012 _| احمد سعدي محمد عبد الرزاق _____| 95 | 98 | 100 | 83 | ناج | 376 
3 | 42911001018 | احمد شكر حميد جمعه 1010101010100 | 91 | 98 | 85 | 65 | ناج | 339 
4 | 1421911001014 _| احمد ضياء عبد الكاظم مجيد_______| 88 | 90 _ | 84 | 53 | نج | 35 
5 | 1421911001015 | احمد طعمه عبد الامير فرج ______| 94 | 98 | 10 | 75 | نجج | 37 
6 | 1421911001016 | احمد عباس سوادي هاشم 000 | 86 | 0 | 51 | 50 | نج | 27 
7 | 121911001017_| احمد عدي عبد الرزاق حسن 1 |__ 95 |[ 100 | 100 | 10 | نجج | 395 
6 | 1421911001018 _| احمد علي رياض خطاب 100022 | 97 | 100 | 97 | 60 | ناج | 354 
9 | 1421911001019 | احمد كاظم حنون كاظم 0000000 | 87 _ | 95 | 75 | 84 | ناج | ا 
٥‏ | 1421911001020 | احمد لؤي سامي قاسم 0010 | 95 | 99 | 72 | 69 | ناج | 335 
2 | 1421911001022 _| احمد ميثم عباس هادي 1-0-0011 |[ 97 | 100 | 95 | 10 | نجج | 392 
3 | 1421911001023 | احمد ياسر عمار عبد 000000 | 73 | 92 | 83 | 78 | نجج | 36 
97 


4 | 1421911001024 | الحمزه حسين علاء الدين عادل 100 08 100 ناجح 395 


0 
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برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 7 : رمز المدرسة : 1001 رقم الصفحة من 2 إلى 6 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: ثانوية كلية بغداد للبنين 






5 | 1421911001035 | حسين صادق جلاب بجاي 00 |0 97 | 100 | 98 | 98 | نجج | 393 
6 | 1421911001036 | حسين عبد الاميركعودخضر______| 98 | 8 | 86 | 69 | نج | 1 
7 | 121911001037_| حسين علي خليل ذييان ________| 94 | 6 _ | 84 | 54 | نجج | 328 
8 | 1421911001038 _| حسين علي عواد كاظم __________| 91 | 94 | 95 | 82 | نجج | 362 
9 | 1421911001039 _| حسين كامران شعبان جهاد_ 1 | 84 | 6_| 98 | 74 | نجج | 32 
0 | 1421911001040 | حسين ماجد حسن مايخان 10 | 94 | 100 | 99 | 100 | نجج | 33 
41 | 1911001041 _| حسين محمد كاظم جاسم ا | 92 | 6 | 50 | 60 | نجج | 28 
2 |1421911001042 _| حمزه احمد خليفه متعب ا | 83 | 94 | 6 | 76 | نجج | 3200 
3 | 1421911001043 | حمزه احمد عبد الامير رشيد ا | 96 | 100 | 100 | 77 | نج | 373 
4 | 1421911001044 | حمزه عماد عبد الحميد عبدالرزاق___ | 91 | 100 | 95 | 9و | نج | 385 
5 | 1421911001045 | حيدر احمد محمد حسن حمادي_____| 89 | 100 | 84 | 71 | نج | 344 
6 | 1421911001046 | حيدر صباح حسن شنداخ | 86 | 100 | 6 | 63 | نج | 307 
7 | 121911001047_| حيدر صلاح حسن خرخاش ______| 92 | 8 | 90 | 84 | نجج | 364 
92 100 97 81 ناجح 


8 | 1421911001048 | حيدر علي حسين عبد علي 370 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: 


5 1 7 : رمز المدرسة : 1001 رقم الصفحة من 3 إلى 6 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


للعام الدراسي 2021/2020 


ثانوية كلية بغداد للبنين 














4 حيدر علي عباس كيلان 84 ]| %6 | 5 | 6 | نھ | 386 
0 ]_1421911001050 | حيدر علي عبد الحميد اسماعيل ا | 898 | 98 | 57 | 59 | ناجم | 303 
51 | 1421911001051 _| حيدر قصي كريم حسن 00000000 | 81 | 100 | 85 | 68 | اج | 334 
2 | 1421911001052 _| ذو الفقار علي مجيد حسن ا | 93 | 93 | 64 | 57 | اج | 307 
3 | 1421911001053 _| رامي احمد ابراهيم عبد الكريم_ ا | 87 | 96 _ | 98 | 6 | ااج | 346 
4 | 1421911001054 _| رضا علي عبيد خلف || 86 | 100 | 100 | 88 | اجج | 374 
5 | 1421911001055 _| سامر محسن عبد على عبيد 1000 | 83 | 93 | 83 | 55 | نجج | 34 
56 | 1421911001056 | سجاد حيدر علي محسن | 80 | 6 | 50 | 33 | مل | 0 
7 | 1421911001057 _| سعد هيثم صبري عبد الكريم ا | 78 | 100 | 87 | 82 _ | اج | 347 
8 | 1421911001058 _| صادق جعفر جابر عبدالحميد 0 | 98 | 100 | 100 | 80 _ | ااج | 378 
9 | 1421911001059 | عباس مهند مهنه داغر | 95 | 100 | 100 | 98 | ااج | 393 
0 | 1421911001060 | عبد الرحمن زياد طارق صالح _ 1 | 98 | 100 | 100 | 100 _ | ناجم | 398 
61 | 1421911001061 _| عبد الرحمن صباح جمعه حسان 0 | 88 | 99 | 8 | 78 | اجج | 346 
2 | 1421911001062 _| عبد الكريم عبد الجليل جبارناصر____ | 90 | 100 _ | 84 | 98 _ | اجج | 372 
3 | 1421911001063 _| عبد الله عادل عبد الاله كريم _______| 93 | 98 _ | 92 | 82 | اجج | 365 
4 | 1421911001064 | عبد الله عادل عظيم شعلان 000 | 97 | 100 | 91 | 100 | ناجم | 388 
5 | 1421911001065 _| عبد الله عبد المجيد سعد عاصم 1 | 88 | 100 | 89 | 72 _ | اج | 349 
6 | 1421911001066 | عبد الله علي فائق ياسين 00000 | 90 | 100 | 85 | 78 | ااج | 353 
7 | 1421911001067 ]| عبد الله عمر سلوم اسماعيل 0 | 92 | 100 | 86 | 69 _ | ناجم | 347 
8 | 1421911001068 _| عبد الله مثنى عبد الرزاق جبار_ 0 | 92 | 94 | 82 | 84 | ااج | 352 
9 | 1421911001069 _| عبد الله محمد حسن زويد ||| 100 | 100 | 100 | 98 | ااج | 398 
0 | 1421911001070 _| عبد الله محمد عبد الغني حسين _____ | 96 | 100 | 92 | 90 | اجج | 378 
1 | 191001071 _| عبد الله مصطفى سعدون توفيق 0 | 85 | 6_| 6272 | 68 _ | ااج | 31 
72 2 أ عبد المؤمن فارس عبد المنعم طه 74 98 50 61 ناجح 283 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


1 1 1 ٍ رمز المدرسة : 1001 رقم الصفحة من 4 إلى 6 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: ثانوية كلية بغداد للبنين 












8 | 21911001073 | على اهمد سماندوه ‏ | 97 | 9% | 97 | 100 | تيع | 


3 |_1421911001083_ | غيث خطاب سليم عبد الرزاق ______| 99 | 8 | 97 | 100 | نجج | 34 
4 | 1421911001084 | فيصل عامر جميل نظام ا | 96 | 8 | 10 | 99 | نج | 33 
5 | 1421911001085 | كرار حيدر احمد عوين ____| 76 | 88 | 63 | 42 | مس | 0 
6 | 1421911001086 | كرار رعد يحيى قالج | 92 | 8 | 74 | 80 | نج | 344 
7 | 1421911001087 _| لؤي احمد لؤي صالج ااا | 8 | 6 | 77 | 57 | نج | 318 
8 | 1421911001088 _| ليث تحسين علي جعفر_________| 94 | 6_| 87 | 69 | نجج | 36 
9 | 1421911001089 | ماهر سيف ماهر خالك اا | 94 | 8 | 71 | 97 | نج | 360 
0 | 1421911001090 | محمد احمد علاء عكله ااا | 95 | 97 | 6 | 95 | نجج | 383 
91 | 911001091 | محمد اركان محمد مهدي ا | 94 | 100 | 92 | 7 | نج | 7 
2 |1421911001092 _| محمد صادق امجد ابراهيم حسين_____ | 75 | 6_| 64 | 50 | نج | 285 
3 | 1421911001093 _| محمد صدام غيدان عبد الرضا ______| 99 | 6_| 86 | 78 | نج | 3569 
4 | 1421911001094 | محمد علي عباس محمود ا ا | 98 | 8 | 95 | 88 | نجج | 379 
5 | 1421911001095 | محمد علي عبد الرزاق عبيد _______| 92 | 8_| 98 | 86 | نجج | 374 
96 98 85 82 ناجح 


6 ]| 1421911001096 | محمد علي ميثم لؤي صالح 361 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


ثانوية كلية بغداد للبنين 


للعام الدراسي 2021/2020 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1001 رقم الصفحة من 5 إلى 6 





100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 





| 1421911001097 _| محمد علي نوفل ابراهيم حسن__ 0 | 97 | 100 | 99 | 9 | ااج 
| 1421911001098 | محمد عيسى رحيم دخيل ا | 90 | 100 | 90 | 78 | ااج 
| 1421911001099 | محمد غازي محمد أمين | 89 | 100 | 90 | ا5 | ااج 
| 1421911001100 | محمد غياث صائب عبدالستار_ ا | 88 | 98 | 94 | 77 | ااج 
| 1421911001101 | محمد قيس عبد الحسين عباس 1 | 97 | 98 | 98 | 92 | تجح 
_ 1421911001102 | محمد مبين ستار عواد حاتم | 76 | 96 | 82 | 37 

| 1421911001103 | محمد مصطفى عبد اللطيف محمد_ _ | 97 | 100 | 93 | 57 | تاجح 
| 1421911001104 | محمد منعم حكيم خلف 1 | 95 | 98 | 98 | 6_| ااج 
| 1421911001105 | محمد مهدي مرتضى مصطفى علي ___ | 96 | 98 | 97 | 78 | ااج 
| 1421911001106 | محمد مهند عبد الزهره كاظم_ اا | 89 | 93 | 52 | 55 | تجح 





e 


| 1421911001107 _| مرتضى جاسم محمد رضا عبد الرسول _ | 75 | 89 | 87 | 64 | اجج 
| 1421911001108_| مرتضى كاظم عطيه محمد ااا | 85 | 92 | 88 | 0 | اج 
_ 1421911001109 _| مصطفى يسام عدنان محمد ااا | 87 | 8 | 86 | ا5 | نج 
_ 1421911001110 | مصطفى زيد عثمان احمد | 96 | 100 | 100 | 99 | اج 
_ 001111 | مصطفى سمير عزيز حاشوش 11 | 98 | 100 | 90 | ه8 | اج 
| 1421911001112 | مصطفى علي شذرزايد_________| 88 | 98 | 84 | 74 | نج 
| 1421911001113 | مصطفى علي عبد الرضا على 0 | 86 | 100 | 79 | 66 | اج 
| 1421911001114 | مصطفى مشتاق طالب زغير______| 98 | 98 | 98 | 95 | اج 
| 1421911001115 | مصطفى وليد خليفة حسين 0000 | 96 | 100 | 98 | 82 | اجج 
| 1421911001116 | موسى مكي علي مصطفى ________| 94 _ | 97 | 80 | 57 | اجج 
_ 001117 | ميمون مازن نجم عطية | 90 | 8 | 98 | 100 | اج 
_ 1421911001118 | نصير محمد خزعل علي ااا | 77 | 71 | 74 | 50 | نج 
| 1421911001119 | نوج عباس فاضل محمود 0000 | 91 | 8 | 10 | 94 | اج 
e 96 95 96 90‏ 


1421911001120 





هادي دريد اسماعيل ابراهيم 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 
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315 
335 
322 
395 
377 
344 
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389 
376 
328 
386 
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377 








مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رم 
رمز المدرسة : 1001 رقم الصفحة من 6 إلى 6 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 





المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: ثانوية كلية بغداد للبنين 






21 | 1421911001121 | ياسر حيدر عدنان حسون 00 | 97 | 100 | 100 | 94 | نجج | 391 
2 | 1421911001122_| ياسر فارس عبد الرحمن ابراهيم___ | 89 | 8 | 100 | 89 | نجج | 3066 
3 | _1421911001123_| يزن محمد عباس فلوكي ااا | 63 | 89 | 71 | 50 | نج | 273 
124 1121911001124 | بوسف بدر الین لوي ار ومو | 92 __ | 94 0 6 ت 352 


أنسبة النجاح _ | 
تكوب ك1 199929 يكم 












برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


